Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 


Drucksache 13/7851 


05 . 06 . 97 


Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 


Zurückweisung des Einspruches des Bundesrates gegen das Zweite Gesetz zur 
Neuordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (2. GKV-Neuordnungsgesetz - 2. GKV-NOG) 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Einspruch des Bundesrates gegen das Zweite Gesetz zur Neu- 
ordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in der ge- 
setzlichen Krankenversicherung (2, GKV-Neuordnungsgesetz - 
2. GKV-NOG) - Drucksache 13/7759 - wird zurückgewiesen. 


Bonn, den 5, Juni 1997 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 
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